10045 타 히 50167 


학습 목표 산업 안 전 표 지 익히기 108566「100450121522[/ 51905 370 5/106015, 

제조업 관련 안전 수칙 익히기 1017256「 ㅁ 000478 아 41109 100451181 52[2【 129413110115 
어 휘 산업 안 전 표 지 10045410150[6[/ 51905 000 5/010015, 

제조업 관련 안전 수칙 143043 아 41109 100451121 502 「094131015 
정 보 ㆍ 문화 직업병 00040 ㅁ 80012 이 522525 


0; 1 산업 안 전 표지 1004511201 52[2[ 51905 300 5/07110015 


금연 


들 
새 


출 입 금지 보 행 금지 


화 기 금지 


띠 6 6057 띠 6 [6065 타 1205 띠 0 500010109 띠 0 0060 06 


2… 
닉 / 


25 
닉 / 


인화성 물질 경고 산 화 성 물질 경고 폭발성 물질 경고 급 성 독 물질 경고 
\\/31 ㅁ 0100: 1231017212168 072161121 \\/3[0100: 0×1012109 \\/310100: 8×010516@ \/3110100: 30412 10×10 


방사선 물질 경고 고압 전기 경고 매달린 물체 경고 낙 하 물 경고 
\\/3[0100: 1201020116 \2[0109: 11911-62051017 21600 \\/3[0100: 1180179109 0101@0[5 \21[0100: 2011109 01016@0[5 
고온 경고 저온 경고 몸 균형 상실 경고 위험 장소 경고 
\\/2[0100: 11911 1607 ㅁ 2『2141@ \\/2[0100: 10\/ 1607[0212141@ \/3111009: 1055 아 60007 6001200@ \\/3[0100: 110 ㅁ 220[70045 516@ 
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제조업 관련 안전 수칙 1/320 나 20141109 1004511201 50161 『69412110175 


(1) 직 선 운동 중인 설비, 기계 사 이 에 끼 임 


60060 [010 06109 1210107600 [661004/600 00411[00 ㅁ 76101 07 11000 ㅠ 2\621100 07201110625 


(2) 회 전 부 와 고 정 물체 사 이 에 끼 임 


ㅅ 60060[[「010 ㅁ 06109 12100700 [ ㅁ 621[4/60107 10[2 ㅁ 01100 ㅁ 20『『 2000 1×%600 01212 


(3) 두 회 전 체 의 물 림 점 에 끼 임 
ㅅ 60060[[「010 66109 123101060 1000110 ㅁ 60100 00101 0600/660 100/0 10[23009 00115 


(4) 회 전 체 및 돌 기 부 에 감 김 


ㅅ 60060[『010 08100 \404110 3 01209 0 ㅁ 2011 0『[0「70140109 5601100 


(6 


(5) 인력 운반, 취급 중인 물 체 에 끼 임 
60060 [『「010 07004211/ 111109 11624 01216, 0 07 010160[5 11106 11200109 41617 
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일 -  __ 06095 배 


ㆍ 


(1) 계단, 사 다 리 에서 넘 어 짐 


0\6【 나 0109 011 510115 07 1300 하 


(2) 바 닥 에서 미 끄 러 짐 , 바 닥 의 돌 출 물 등에 걸려 넘어 
『211109 00\10 00 59110027/71100[5, 07 51410101109 046『0『01 따 45107 


(3) 운 송 수단, 설 비 에서 넘 어 짐 


2 
076 타 40109 00 6106 07 18017 


(4) 물 체 의 넘 어 짐 


06 다 나 디 09 아 0016 아 
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지 
ㅁ 


2014-06-11 오후 2:01:4 


(2) 고속 회 전 체 등에 부 덧 힘 
(601119101 \1 타 1 1119011-50000 [0123109 001Ｌ 


(1) 사 람 에 의한 부 덧 힘 
(60111591017 아 네 아 6「 67 \001@「 


흔들리는 물 체 에 부 덧 힘 


(04) 
(60111591010 \1 타 1 070\109 01016015 


브 디 ㅎ 


(3) 바 닥 에서 구르는 물 체 에 


덕 
(0111910101\141 01010 『0123009 00 116 9104100 


(5) 취 급 사용 물 체 에 부 덧 힘 (6) 차량 등 과 의 부 덧 힘 
(6011191010 \141 01160 47067 456 (6011159101 \1 타 1 11106 


2014-06-11 오후 ) 
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(1) 중 량 물 운반 시 맞음 


1167 211600> 01016 아 0700 ㅁ ㅁ 600 빠 1106 00[「/109 


(2) 연삭기, 선반, 원 심 기 가 공 물 에 맞음 


와 11007 1「39106111 1010 2 50100109 91106, 13416 0 0200111406@ 


(3) 내 압 을 받는 용 기 부 품 에 맞음 


으 
(4) 보 관 된 부 품 에 맞음 
버 17 2 ㅎ 00100 ㅁ 00160 9110Ｌ『010 20 111911-[0「255416 001112100 


120 00160 0700 ㅁ 60 1017 5601202 
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(1) 고온, 고압 물 이 비산 (2) 교 류 아 크 용접 작업 중 감전 


티 /109 \0/266「 21 1119111600 ㅁ 2「214162 0110 [ ㅁ 『25541@ 티 6001051100<041109 46 2『<\610109 이 0070000 


(3) 지 붕 수 리 중 떨어짐 (4) 저 장 탱 크 주유 중 화재 


『211109 1「017 416 700 11116 「60010179 0162 「0 아 티 [6 짜 1161461109 01 1010 416 56(07239 ㅇ 120 


(5) 에 어 조 끼 에 화상 (6) 연 료 통 절단 중 폭발 


64[0 07 21「 1006 『 ㄷ 010510170 \11116 0410100 1461 130 


10://\\\.5110651281[6.02【[/181285500×/5 라 라 ”-604021101-[01[-1018121[-\011<6『「5-10-<0『70820188 참 고 함 . 
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교재 59-60.1000 301 = 2014-06-11 0)" 


정보 직업병 (00041[08011010201 015060525 


직 업 병 이란? \/113615 80 0004100010101 0150056? 


를 의 질 병 이 “ 직 업 에 의하여 발생 

말합니다. 이 질 환 은 작 업 에서 노 출 되는 유해 인 자 에 

의해 발 생 되는 전형적인 직 업 병 과 비 직 업적 요 인 에 의해서도 

발 생 되지만 직업적 요 인 에 의해 악 화 되는 작업 관련성 질 환 으로 
분 됩니다. 


^ ㅁ 0004[02011011201 015020562 15 06101160 25 116 01502056 0 2 \4011<@『 1112 12185 [01206 
041109 0110 [66028456 01 1115/1167 000410801011. 0004[028110121 01502525 6 0125511600 
1010 1000 02(6901165: ^ 1/010201 0004[001101101 01522052 15 024520 [27 02100 2>× ㅁ 0560 
10 1180117[41 130[0『5 10 [416 0004[ ㅁ 04011; 300 0004[0211070-「216\817[ 01522525 2012 
0000011560 0 0 ㅁ 00-0004020110021 12010[5, 비 1 아 1 216 나 타 16『 \0『56060 607 
0004[ ㅁ 01101021 1201015. 


꼬 ! 
터 
건 1 


소 음 성 난청 띠 0152-1004620 [10630109 1055 


소 음 에 계속 노 출 되는 경우 영 구 적 으로 청 력 이 손 실 되는 


로 난 청 이 발생할 드 있습니다. 또한 이명, 스트레스 증가, 
역 체계 변화 등 이 발 생 하여 작업 능 률 이 저 하 되거나 작업 중 
이 의한 사 고 를 유발할 수도 있습니다. 


(010004045 6×[ ㅁ 05412 0 00152 070” 00452 「(60401100 0 \01< 2[[106000> 20100 
0000610[5 046 10 1055 0 001710601『2101011 011 \011< [[0028452 0 20\0[52 01[60[5 10 
ㅁ 11/51010910281 5/5161775 5401 35 ㅁ 0152-10 ㅁ 04600 1[16201109 1055 [『017 11『6\002101@ 
(661「00200601) 11623110 ㅁ 0 1055, 620『 00152, 100 ㅠ 602562 0[ 56055, 0『 10002 10 1116 
107000416 57560. 


방사선 에 의한 건강 장해 『80121010 2000 165 1160141 0060【 
실 


방 사 선 에는 발생 에 너 지 가 물 체 를 이 온 화 시킬 수 있는 전리 
방사선과 에너지 수 준 은 낮 으나 지 속 적 이며 반 복 적 인 노 출 에 


의해 건 강 상 나쁜 영 향 을 발생할 수 있는 비 전 리 방 사 선 이 


있습니다. 전리 방사선 노 출 에 의한 장 해 로는 백혈병, 갑상선암 
유방암, 폐암, 뼈 암 , 피부암 등 이 있습니다. 


06002 60 

『30130011 15 1205591160 100 1400 036(@001165; 101112200 「301301011 \/141 00607 ㅇ ㅁ 00401 
10 10101262 010100[5 6×[00500 10 021126『216 006[「9, 300 ㅁ 011-10111200 『「201311017 \1047 
[813061/ 100 2069 104 102 01462 20\21[56 21165 10 1160111 40011 001151566101 200 
1606 ㅁ 11046 6×005 나 62. 

ㅅ 0\6[56 6[60[5 10 [16211 [65411110 [010 60×[ ㅁ 05416 10 1071200 「3801301011 16 ㅁ 01160 
50 0 100406 1641<6617010, 41/『010 0000681, 0605 00006, 14719 00008, 00112 070110\ 
08066 000 5110 00066. 
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